Allwellenempfänger 
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Technische Daten Allgemeines 
Empfangsbereich: 30 kHz - 30 MHz Allwellenempfänger, Doppelsuperhet 
Abstimmraster: 1 MHz, 1 kHz, 100 Hz, 10 Hz (kleinster Schritt 5 Hz) 30 kHz - 30 MHz durchgehend 
Betriebsarten: AM, Synchron-AM, USB, LSB,CW, Fax, Schmalband-FM 
Frequenzstabilität: 5 ppm bei -10 bis 50 °C 100 programmierbare Speicherkanäle 
Anzahl der Speicher: 100 interner dreistufiger Antennenumschalter 
HF-Abschwächer: 10 dB, 20 dB umschaltbar Steuerungsmöglichkeiten über PC 
Empfindlichkeit: 
SSB, Fax, CW: 30 kHz - 50 kHz: 1 uV bei 10 dB (S+N)/N Collins-Inside-Optionsmöglichkeit 
540 kHz - 1,8 MHz: 5 uV bei 10 dB (S+N)/N 
1,8 MHz - 30 MHz: 0,5 uV bei 10 dB (S+NYN Konformitätszertifikat zur Einhaltung der 
AM: 30 kHz - 50 kHz: 3 uV bei 10 dB (S+N)/N Schutzanforderungen des EMV-Gesetzes 
540 kHz - 1,8 MHz: 15 uV bei 10 dB (S+N)/N (nur Geräte, die durch Bogerfunk vertrieben 
1,8 MHz - 30 MHz: 1,5 uV bei 10 dB (S+NYN werden) 
Schmalband-FM: 1,8 MHz - 30 MHz: 0,5 uV bei 12 dB SINAD 
Zwischenfrequenzen: 51,665 MHz (1. ZF), 455 kHz (2. ZF) . 
Selektivität: SSB, Fax, CW: 2,4 kHz (Standard-Keramik-Filter) Hersteller AOR, Eid: Japan 
2,5 kHz/ -3 dB (Collins-Filter als Option) Markteinführung: 1994 
CW: 500 Hz/ -3 dB (Collins-Filter als Option) Verkaufspreis: 
AM: 6 kHz/ - 3 dB (Collins-Filter als Option) 
FM: 15 kHz (Standard-Keramik-Filter) (Bogertink SD, Stand 12/34) 


AR-3030 IP-plus 1998 DM 


Interceptpunkt IP 3: bei 5 kHz Abstand z 
mit IP-plus 27 dBm, gemessen bei 0 dBm AR=3030Stafidard: T30.DM 
ohne IP-plus 14 dBm, gemessen bei 0 dBm Betriebsart: AM, Synchron-AM, 
Spiegelwellen-/Störsignal- USB, LSB, CW, Fax, 
Unterdrückung: 70 dB Schmalband-FM 
Dynamikbereich: >100 dB bei 25 kHz Abstand 
(gemessen mit 500-Hz-CW-Filter Antennenimpedanz: 50 Q 

NF-Ausganggsleistung: 18Wan8Q Antennenanschlüsse:zwei BNC-Buchsen für 
Klirrfaktor: 10% KW- und VHF-Antennen 
Stromversorgung: 10 - 14 V Gleichspannung zwei Anschlußklemmen 

z für unsymmetrische 
Besonderheiten Drahtantennen 
« DDS-Frequenzaufbereitung « RS-232-Anschluß, 9600/4800 Baud , 
e Frequenzdirektwahl über Tasten e Magnetband-Steuerung Stromversorgung: 13,8 V nominell, extern 
e zwei getrennte VFO e analoges S-Meter Stromaufnahme: etwa 0,5 A 
+ 7stellige Frequenzanzeige e Fax-Anschlußbuchse 


n : Temperaturbereich: -10°C bis 50°C 
Zubehör, optional 


Frequenzraster: 1 MHz, 1 kHz, 100 Hz, 
« mechanisches Collins-Filter 500 Hz e WA7000-Breitbandantenne 10 Hz (5 Hz) 
e mechanisches Collins-Filter 2,5 kHz e WX2000 Fax-Dekoder/Drucker 
e VHF-AM -Konverter 108 - 139,99 MHz e Kontrollsoftware für PC Maße (B xH xT): 250 mm x 88 mm x 
e VHF-NFM-Konverter 140 - 169,99 MHz e Kabel für Stromversorgung und Recorder 240 mm 
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